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PART III 

Stores Purchase 
Medical Eduction Department 

കമ്മീഷൻ എന്നീ ചെല വു കൾ ദർഘാ സു കാർ സ്വയം 
ദർഘാസ് പരസ്യം 

വഹി ക്കേ ണ്ട താ ണ് . തുക നൽകു ന്നത് ഇന്ത്യൻ രൂപ യി 

ലായിരിക്കും. 
നമ്പർ എസ്. 5 / 8365 / 2014/ എം . സി . സി . 2015 ഫെബ്രുവരി 4. 

- വൈകി ലഭിക്കുന്നതും മതി യായ നിര ത ദ വ്യം , 
കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ എൻ. എം. സി.എച്ച്- ലെ 
വിവിധ വിഭാ ഗത്തിലേ ക്ക് സെൻട്രൽ എയർ കംപ്രഷർ 

സമ്മ ത പത്രം, മററു ദർഘാസ് വ്യവ സ്ഥ കൾ എന്നിവ 
യൂണിറ്റും പൈപ്പ് ലൈൻ കണക്ഷനും വിതരണം ചെയ്യുന്നതി 

പാലിക്കാത്തതുമായ ദർഘാസുകൾ മറ്റൊരറിയിപ്പും കൂടാതെ 
ലേക്ക് നിർമ്മാതാക്കളിൽ നിന്നോ അവരുടെ അംഗീകൃത 

തന്നെ നിരസിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറ്റം 

ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല. ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വിലയായി 
വിതരണക്കാരിൽ നിന്നോ മുദ്രവച്ചതുംമത്സരാധിഷ്ടിതവുമായ 

മണിയോർഡർ ഒഴികെ മറ്റൊന്നും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസ് 
ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

ഫോറത്തിന്റെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് വില നൽകി വാങ്ങാവുന്നതാണ്. 
ദർഘാസ് ഫോറങ്ങളും വിശദാംശങ്ങളും മെഡിക്കൽ 

ദർഘാസുകൾ താഴെ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതുപ്രകാരം ദർഘാസു 
കോളേജ് ആഫീസിൽ നിന്ന് പ്രവൃത്തി സമയത്ത് ലഭ്യമാണ്. 

കാരന്റെയോ അംഗീകൃത പ്രതിനിധിയുടെയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ 
( ഫോൺ- 0495 - 2350212 ). " 100 - ന്റെ കേരള മുദ്രപ്പത്രത്തിൽ 

തുറക്കുന്നതാണ്. 
നിശ്ചിത മാതൃകയിലുള്ള സമ്മതപ്രതവും വാഗ്ദത്ത തുകയുടെ 
1 % നിര ത ദവ്യത്തോടും കൂടി താഴെ നൽകി യി രിക്കുന്ന 

മേലെഴുത്ത്- ദർഘാസ് നമ്പർ എസ്. 5 / 8365 / 2014 / 
മേലെ ഴു ത്തു മായി ദർഘാസ് സമർപ്പി ക്കേ ണ്ട താ ണ്. 

എം . സി . സി . - എൻ. എം . സി .എച്ചിലെ വിവിധ വിഭാഗത്തിലേക്ക് 

സെൻടൽ എയർ കംപഷർ യൂണിറ്റും പൈപ്പ് ലൈൻ 
സംസ്ഥാനത്തിന് പുറത്തുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് മുദ്രപ്പത്രം 
ലഭിക്കുന്നതിന് 150 മണിയോർഡർ സഹിതം പ്രിൻസിപ്പാൾ, 

കണക്ഷനും വിതരണം ചെയ്യുന്നതിലേക്ക്. 
ഗവ . മെഡിക്കൽ കോളേജ്, കോഴിക്കോട് എന്ന വിലാസത്തിൽ 

അടങ്കൽ തുക - 15,00,000. 
അപേക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. നിരതദ്രവ്യ സമ്മതപ്രതത്തിന്റെ മാതൃക 

ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില - 2,360. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിൽ അനുബന്ധമായി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. 

തപാൽ വഴി- 2,410 . 
വില ഇന്ത്യൻ രൂപയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കേണ്ടതാണ്. 
നികുതികളും മറ്റും വെവ്വേറെ പരാമർശിക്കേണ്ടതാണ്. കടത്ത്, ദർഘാസ് ഫോമുകൾ തപാൽവഴി വിൽക്കുന്ന അവസാന 
ഇൻഷ്വറൻസ്, കയറ്റിറക്ക്, യന്ത്രസാമഗ്രികൾ സ്ഥാപിക്കൽ, തീയതി- - 10 - 3 - 2015. 


ദർഘാസ് ഫോമുകൾ നേരിട്ട് വിൽക്കുന്ന അവസാന 
തീയതിയും സമയവും 19- 3 - 2015, 3.30 മണി. 

- ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 20 -3 - 2015, 11 മണി. 

ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 20 -3-2015, 
11.30 മണി. 


ദർ ഘാസ് ഫോറം ലഭി ക്കു ന്ന തിനും സമർപ്പി ക്കു 
ന്നതിനുമുള്ള മേൽവിലാസം - പ്രിൻസിപ്പാൾ, ഗവൺമെന്റ് 
മെഡിക്കൽ കോളേജ്, കോഴിക്കോട്-8. 


നിബന്ധനകൾ 


The tender without required Earnest Money Deposit , 
agreement and not satisfying other tender conditions are 
liable to be rejected without further notice . Tender form is 
not transferable . Cheque , Draft, Postage Stamps etc . 
will not be accepted towards the cost of tender forms. 
Duplicate copy of tender form can be obtained on payment 
of cost . 

The tender will be opened as detailed below . Belated 
tenders will not be accepted . 

| Superscription - Tender No . S5- 8365 /2014/ MCC. for 
the supply of Central Air Compressor Unit and Pipe line 
connection to the department of NMCH , Kozhikode . 

Estimated cost - 15,00,000 . 
- Cost of tender form - 2,360 . 

- By Post - 2 ,410 . 
Last date of sale of tender form by post _ 10-3- 2015. 

Last date and time of sale of tender form 
19 -3 - 2015, 3.30 p . m . - 

| Due date and time for receipt of tender - 20 - 3 - 2015 , 
- 11 a . m . 

Date and time of opening of tender - 20 - 3 - 2015, 
| 11.30 a. m . 

Person to be addressed for buying and submitting 
tender form - Principal, Govt. Medical College, Kozhikode, 
Kerala , India , Pin -673 602 . 


1. നിർമ്മാതാവിൽ നിന്നുള്ള കൈപുസ്തകം (തനത്) 
ദർഘാസിനോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 


ആവശ്യ പ്പെടുന്നപക്ഷം ദർഘാസു കാ രൻ സ്വന്തം 
ചെലവിൽ സാധന സാമഗ്രികൾ പരിശോധനയ്ക്ക് 
വിധേയമാക്കേണ്ടതാണ്. 


3 . വാറണ്ടി ചുരുങ്ങിയത് 2 വർഷം. 


4. വാർഷിക അറ്റ കു റ്റ പ്പണി/ സമഗ വാർഷിക 

അറ്റകുറ്റപ്പണി (ചുരുങ്ങിയത് 5 വർഷം) നിരക്കുകൾ 
വെവ്വേറെ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. ആവശ്യമെങ്കിൽ 
സാധന സാമഗ്രികളുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ഈ 
നിരക്കുകൾ പരിഗണിക്കേണ്ടതാണ്. 


5. മുൻകൂർ തുക നൽകേണ്ടതല്ല. 


SPECIAL CONDITIONS 


No. S5 -8365/ 2014/ MCC . 

4th February 2015. 
Sealed and competitive tenders in the prescribed form 
are invited from the manufacturers or authorized dealers 
for the supply of Central Air Compressor Unit and Pipe 
line connection to Govt. Medical College, Calicut, 
Kerala, India . 

Tender forms and details of tender can be had from 
the Office of the Principal, Medical College, Kozhikode 
during working hours (Phone- 0495 - 2350212). Tender 
should be superscribed with Tender No . as specified 
below . The tender should be submitted along with an 
agreement executed in Kerala Stamp Paper worth ` 100 
and Earnest Money Deposit @ 1 % of quoted price . Stamp 
Paper will be supplied to the firm outside Kerala , on 
request along with the remittance of 150 ( 100 towards 
the cost of Stamp Paper and ` 50 as incidental charge ) by 
Money Order taken in favour of Principal, Government 
Medical College, Kozhikode . Specimen copy of the 
agreement is annexed with the tender form . 


The brochure issued by the manufacturer in original 
should be attached . 
The firm should be arranged demonstration at his 
own cost, if requested . 
Warranty : minimum 2 years . 
AMC and CAMC : Minimum 5 years. AMC and 
CAMC rate (to be mentioned separately ) will be 
considered for selection if necessary . 


- 5. 


No advance payment will be made. 


Office of the Government 

Medical College , 
Kozhikode- 8 . 


( Sd.) 
Principal. 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


Rates should be quoted in Indian Rupees only. All 
the taxes applicable is to be clearly mentioned . Freight, 
Insurance , loading, unloading , erection and commission 
charges and installation should be borne by the tenderer . 
Payment also will be made in Indian Rupees . 


- നമ്പർ എസ്3 - 186 /2015 /എച്ച്. ഡി.എസ്. 2015 ഫെബ്രുവരി 10 . 

- കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് 
താഴെപ്പറയുന്നവ റണ്ണിംഗ് കോൺട്രാക്റ്റ് അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു 
വർഷത്തേക്ക് വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് നിശ്ചിത ഫോറത്തിൽ 
സീൽ ചെയ്ത ടെണ്ടറുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 


സാധനത്തിന്റെ പേര് - 10 X 8 സൈസ് ഡി . വി . ബി. 
കൊഡാക്ക് ഫിലിം : ഏകദേശം 300 കാറ്റിഡ്ജ് ( 125 ഷീറ്റ്/ 
കാറ്റ്ട്രിഡ്ജ്). 

- ടെണ്ടർ അ യ യ ക ക ക വ റിന് മുക ളിൽ നമ്പർ 
എസ്3 / 186 | 2015 | എച്ച്. ഡി . എ സ് . എന്ന് വ്യക്ത മായി 
കാണിച്ചിരിക്കണം. 

ടെണ്ടർ ഫോറത്തിന്റെ വില ടാക്സ് അടക്കം - 2,405. 


- ഇനം - മോഡുലാർ കോൾഡ് റൂം ( വാക്ക്- ഇൻ- കൂളർ ) 
+ 2°C - 8°C 2000 ലിറ്റർ കപ്പാസിറ്റി (ഇൻസ്റ്റലേഷൻ ഉൾപ്പെടെ) 
1 എണ്ണം. ( സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ടെണ്ടറിന്റെകൂടെലഭിക്കുന്ന 
താണ്). 


ടെണ്ടർ അ യ യ്ക്കുന്ന ക വ റിന് മുക ളിൽ നമ്പർ 
എസ്3/ 673 / 2015 / എച്ച്. ഡി . എ സ്. എന്ന് വ്യക്ത മായി 
കാണിച്ചിരിക്കണം. 


ടെണ്ടർ ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 24 - 3 - 2015 , 3 മണി. 


ടെണ്ടർ ഫോറത്തിന്റെ വില (ടാക് സ് അ ട ക്കം ) 
1,603 + - 50 പോസ്റ്റേജ് ചാർജ്ജ്. 


ടെണ്ടർ കിട്ടേണ്ട അവസാന തീയതിയും സമയവും 
25 - 3 - 2015, 5 മണി. 


ടെണ്ടർ ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 7 - 4 - 2015 , 3 മണി. 


ടെണ്ടർ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും - 26 - 3 - 2015, 
12 മണി. 


ടെണ്ടർ ഫോറം കിട്ടേണ്ട അവസാന തീയ തിയും 
സമയവും - 8 - 4 - 2015 , 5 മണി. 


ടെണ്ടർ ഫോറം കിട്ടുന്നതും പൂരിപ്പിച്ച് അയയ്ക്കേണ്ട 
തുമായ വിലാസം സൂപ്രണ്ട്, മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രി, 
കോഴിക്കോട്. 


ടെണ്ടർ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും - 9 - 4 - 2015, 
12 മണി. 


ടെണ്ടറിൽ പറയുന്ന നിരക്കുകൾ പ്രാബല്യത്തിലിരിക്കേണ്ട 
അവസാന തീയതി 31-5 - 2016. 


- ടെണ്ട റിൽ പറ യുന്ന നിര ക്കു ക ൾ പാബ ല്യ ത്തി 
ലിരിക്കേണ്ട തീയതി - 31- 5 - 2015. 


No. S3/ 186/ 2015 / HDS. 


| 10th February 2015. 


- ടെണ്ടർ ഫോറം കിട്ടുന്ന തും പൂരിപ്പിച്ച് അയയ്ക്കേ ണ്ട 
തു മാ യ വിലാസം - സൂപ ണ്ട് , മെഡിക്കൽ കോളേജ് 
ആശുപ്രതി, കോഴിക്കോട്. 


Sealed tenders in the prescribed form are invited 
for the supply of the following item on running contract 
basis for a period of 1 year to Government Medical 
College Hospital, Calicut. 

Name of Items - 10 x 8 size DVB Kodak Film : 300 
Cartridges (approximate ) (125 Sheet /Cartridge ) 

Superscription Tender No. should be specifically 
noted as S3/186 / 2015/HDS . 

Price of tender (including Tax ) ST (cash only/Money 
order) - 2, 405 . 

Date and time of close of sale of tender form 
24- 3-2015, 3 p. m . 

Date and time of receipt of tender form - 25 -3- 2015, 
- 5 p . m . 

Date and time for opening of tender form - 26- 3 - 2015, 
12 Noon . 


No. S3 /673 / 2015 / HDS. 

23rd February 2015. 
Sealed tenders in the prescribed forms are invited for 
the supply of the following item to Government Medical 
College Hospital, Kozhikode. 

Name of Item - Modular Cold room ( Walk in Cooler) 
+ 2°C to 8°C 2000 Litre capacity (including Installation ) 
(Specification available with tender form ). 

Superscription tender number should be specifically 
noted as S3/ 673/ 2015/ HDS. 

Price of tender form (including Tax ) ST (cash only /money 
order) - 1,603 + 50 Postage Charge 

Date and time of close of sale of tender form 
7 - 4- 2015 , 3 p . m . 


Date and time for receipt of tender form — 8 -4 -2015 , 
5 p . m . 


Address of Officer from whom tender forms are to be 
obtained and whom tenders are to be sent — The 
Superintendent, Medical College Hospital, Kozhikode-8 . 

Date up to which rates are to be firm — 31 -5 -2016 . 


( 2 ) 


Date and time for opening of tender -19 -4-2015, 12 Noon. 
Date up to which rates are to be firms— 31 -5 - 2015 . 

Address of Officer from whom tender forms 
are to be obtained and whom tenders are to be 

sent — The Superintendent, Medical College Hospital, 
| Kozhikode- 8. 


നമ്പർ എസ്3 / 673 / 2015/ എച്ച്. ഡി .എസ്. 2015 ഫെബ്രുവരി 23. 


- കോഴി ക്കോട് ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് 
ആശുപ്രതിയിലേക്ക്താഴെ പറയുന്നവ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് 
നിശ്ചിത ഫോറത്തിൽ സീൽ ചെയ്ത ടെണ്ടറു കൾ 
ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 


Medical College Hospital, 
Kozhikode -8 . 


( Sd .) 
Superintendent. 


പുനർ ദർഘാസ് പരസ്യം 


നിബന്ധനകൾ 


- 1. നിർമ്മാതാവിൽ നിന്നുള്ള കൈപു സ്തകം (തനത്) 

ദർഘാസിനോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 
2. ആവ ശ്യ പ്പെടുന്നപക്ഷം ദർഘാ സു കാ രൻ സ്വന്തം 
ചെല വിൽ സാധനസാമഗ്രികൾ പരിശോ ധ നയ് 

വിധേയമാക്കേണ്ടതാണ്. 
3. വാറണ്ടി ചുരുങ്ങിയത് 2 വർഷം നിർബന്ധം. 
4. വാർഷിക അറ്റ കു റ്റ പ്പണി/ സമഗ വാർഷിക 
അറ്റകുറ്റപ്പണി (ചുരുങ്ങിയത് 5 വർഷം നിർബന്ധം) 
നിരക്കുകൾ വെവ്വേറെ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കേ ണ്ട താ ണ് . 
ആവശ്യമെങ്കിൽ സാധനസാമഗ്രികളുടെ തെരഞ്ഞ 
ടുപ്പിന് ഈ നിരക്കുകൾ പരിഗണിക്കുന്നതാണ്. 
5. മുൻകൂർ തുക നൽകുന്നതല്ല. 


നമ്പർ എസ്6 / 562 / 2015 / എം . സി . സി. 2015 ഫെബ്രുവരി 26. 

കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ഫാർമസി 
കോളേജിലേക്ക് ബെഞ്ച് ടോപ്പ് ഹോമോജെനെസർ വിതരണം 
ചെയ്യു ന്ന തി ലേക്ക് നിർമ്മാ താ ക്ക ളിൽനിന്നോ അവരുടെ 
അംഗീകൃത വിത ര ണ ക്കാ രിൽനിന്നോ മുദവെച്ചതും 
മത്സരാധിഷ്ഠിതവുമായ ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

- ദർഘാസ് ഫോറ വും വിശ ദാം ശ ങ്ങളും മെഡിക്കൽ 
കോളേജ് ആഫീസിൽ നിന്ന് പ്രവൃത്തിസമയത്ത് ലഭ്യമാണ് 
( ഫോൺ- 0495 - 2350212 ). 100 - ന്റെ കേരള മുദ്രപ്പത്രത്തിൽ 
നിശ്ചിത മാതൃകയിലുള്ള സമ്മതപ്രതവും വാഗ്ദത്ത തുകയുടെ 
1 % നിര ത ദ വ്യ ത്തോടും കൂടി താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന 
മേലെഴുത്തുമായി ദർഘാസ് സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. സംസ്ഥാന 
ത്തിന് പുറത്തുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് മുദ്രപ്പത്രം ലഭിക്കുന്നതിന് 
150 മണിയോർഡർ സഹിതം പ്രിൻസിപ്പാൾ, ഗവ . മെഡിക്കൽ 
കോളേജ്, കോഴിക്കോട് എന്ന വിലാസത്തിൽ അപേക്ഷി 
ക്കേണ്ടതാണ്. നിരതദ്രവ്യ സമ്മതപത്രത്തിന്റെ മാതൃക ദർഘാസ് 
ഫോറത്തിൽ അനുബന്ധമായി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. 

വില ഇന്ത്യൻ രൂപയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കേണ്ടതാണ്. 
നികുതികളും മറ്റും വെവ്വേറെ പരാമർശിക്കേണ്ടതാണ്. കടത്ത്, 
ഇൻഷ്വറൻസ്, കയറ്റിറക്ക്, യന്ത്രസാമഗ്രികൾ സ്ഥാപിക്കൽ, 
കമ്മീഷൻ എന്നീ ചെലവുകൾ ദർഘാസുകാർ സ്വയം വഹിക്കേ 
ണ്ടതാണ്. തുക നൽകുന്നത് ഇന്ത്യൻ രൂപയിലായിരിക്കും. 

വൈകി ലഭിക്കുന്നതും മതി യായ നിര ത ദ വ്യം , 
സമ്മ ത പ്രതം, മററു ദർഘാസ് വ്യവ സ്ഥ കൾ എന്നിവ 
പാലിക്കാത്തതുമായ ദർഘാസുകൾ മറ്റൊരറിയിപ്പും കൂടാതെ 
തന്നെ നിരസിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറ്റം 
ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല. ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വിലയായി 
മണിയോർഡർ ഒഴികെ മറ്റൊന്നും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസ് 

ഫോറത്തിന്റെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് വില നൽകി വാങ്ങാവുന്നതാണ്. 
ദർഘാസുകൾ താഴെ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതുപ്രകാരം ദർഘാസു 
കാരന്റെയോ അംഗീകൃത പ്രതിനിധിയുടെയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ 
തുറക്കുന്നതാണ്. 

മേലെഴുത്ത് - ദർഘാസ് നമ്പർ എസ6/ 562 / 2015 / എം . സി. 
സി . - ബഞ്ച് ടോപ്പ് ഹോമോ ജെ നെ സർ വിത രണം 
ചെയ്യുന്നതിലേക്ക്. 

ഏകദേശ അടങ്കൽ തുക - 2,00 ,000. 
നിരതദ്രവ്യം - 1 %. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില 420. 

തപാൽ വഴി - 470. 
ദർഘാസ് ഫോമു ക ൾ തപാൽ വഴി വിൽക്കുന്ന 
അവസാന തീയതിയും സമയവും -- 12 -3 - 2015, 3.30 മണി. 

- ദർഘാസ് ഫോമുകൾ നേരിട്ട് വിൽക്കുന്ന അവസാന 
തീയതിയും സമയവും - 19 - 3- 2015 , വൈകുന്നേരം 3.30 മണി. 

- ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 20 - 3 - 2015 , 11 മണി. 
-- ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
20 - 3 - 2015, 11.30 മണി. 

ദർഘാസ് ഫോറം ലഭി ക്കു ന്ന തിനും സമർപ്പി ക്കു 
ന്നതിനുമുള്ള മേൽവിലാസം - പ്രിൻസിപ്പാൾ, ഗവൺമെന്റ് 
മെഡിക്കൽ കോളേജ്, കോഴിക്കോട്- 8. 


No . S6- 562 / 2015/ MCC. 

26th February 2015, 
Sealed and competitive tenders in the prescribed forms 
are invited from the manufacturers or authorized dealers 
for the Supply of Benchtop Homogenizer to the 
Department of College of Pharmaceutical Sciences, Govt. 
Medical College , Calicut, Kerala , India . 

Tender forms and details of tender can be had from 
the Office of the Principal, Govt. Medical College, Calicut 
during working hours ( Phone -0495 -2350212 ). Tender should 
be superscribed with Tender No . as specified below . The 
tender should be submitted along with an agreement 
executed in Kerala Stamp Paper worth 100 (Rupees 
One hundred only) and Earnest Money Deposit @ 1 % of 
quoted price . Stamp Paper will be supplied to the firm 
outside Kerala , on request along with the remittance of 

150 ( Rupees One hundred and fifty only ) (Rupees 100 
towards the cost of Stamp Paper and Rupees 50 as 
incidental charge ) by Money Order taken in favour of 
Principal, GovernmentMedical College, Calicut. Specimen 
copy of the agreement is annexed with the tender form . 

Rates should be quoted in Indian Rupees only. All the 
taxes applicable is to be clearly mentioned . Freight , 
Insurance, loading, unloading, erection and commission 
charges and installation should be borne by the tenderer. 
Payment also will be made in Indian Rupees. 

The tender without required Earnest Money Deposit , 
agreement and not satisfying other tender conditions are 
liable to be rejected without further notice . Tender form 
is not transferable. Cheque, Draft, Postage Stamps etc . 
will not be accepted towards the cost of tender forms. 
Duplicate copy of tender form can be obtained on payment 
of cost. 

The tender will be opened as detailed below . Belated 
tenders will not be accepted . 

Superscription — Tender No . S6 - 562 / 2015 /MCC for the 
Supply of Benchtop Homogenizer to the Pharmacy College , 
Medical College , Kozhikode. 

Estimated Cost - 2 Lakh . 


Cost of tender form — 420 . 

By Post - ` 470 . 
Last date and time of sale of tender form by post 
12 -3-2015 , 3.30 p. m . 

Last date and time of sale of tender form 
19 -3 -2015, 3.30 p . m . 

Date and time for receipt of tender — 20 - 3 - 2015 , 
11 a. m . 


Date and time of opening of tender — 20 - 3 - 2015 , 
11. 30 a . m . 


Date up to which the rates are to be firm — 31 -3 -2015 . 

Person to be addressed for buying and submitting 
tender form - Principal, Govt. Medical College, Kozhikode, 
Kerala , India, Pin -673 602 . 


SPECIAL CONDITIONS 


1 . 


The brochure issued by the manufacturer in original 
should be attached . 
The firm should be arranged demonstration at his 
own cost, if requested . 
Warranty : Minimum 2 years . 
AMC and CAMC: Minimum 5 years. AMC and 
CAMC rate (to be mentioned separately ) will be 
considered for selection if necessary . 
No advance payment will be made . 


5 . 


Office of the 
Government Medical College , 
Kozhikode . 


(Sd .) 
Principal. 


